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= AVENIDA SALVADOR ALLENDE 


FIRMA 
LOCAL DA OBRA AV. SALVADOR ALLENDE No 1400 
MUNICIPIO REGIAQO 
Ce LOCALIDADE BARRA DA TNUCA 
PROPRIETARIO 
AUTOR DO PROJETO 
RESPONSAVEL P/ EXEC, 
TITULO 
REDE COLETORA DE ESGOTOS 
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS — CEDAE 
EXAMINADO O PROJETO APROVO 0O PROJETO PROJ, N 
2003/2010 
FOLHA N, 
EM EM 
ESCALA 
DASAD 1:2.000 


